WikipediA 

Wikang Chimariko 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang Chimariko ay isang wikang patay ng United States 
of Ameriea. 


ehimariko 

Sinasalitang USA 
katutubo sa 


Rehiyon California 

Etnisidad ehimariko 

Naglaho 1950s, with the death of 

Martha Zigler 

Pamilyang wika Hokan? 


■ ehimariko 
Mga kodigong pangwika 
ISO 639-3 eid 


Pre-eontaet distribution of ehimariko 

PAALALA: Maaaring naglalaman ang pahinang ito ng 
mga simbolong pamponetikong IPA sa Unieode. 


& 


\Ang lathalaing ito 


Wikipedia sa pagpapal awig 


nito. 


na tungkol sa Wika at Estados Unidos ay isang usbong. Makatutulong ka sa 
(https://tl.wikipedia.org/w/index.php?titIe = Wikang Chimariko&action=edit) 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Chimariko&oldid=1612432' 
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